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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
188 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 501 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/316/ΕΟιΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21 Δε¬ 
κεμβρίου 1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών-—Μελών, που αφορούν στη διευθέτηση των οχη¬ 
μάτων με κινητήρα (αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, 
ενί'ΐϊίκτιιζών και δεικτών)». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/ 
1983 (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) «εφαρμογή του κοινοτικού δι¬ 
καίου» σε συνδυασμό με του αρ&ρου 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 
170/Α/1979) και β) του άρ$ρου 3 του Ν. 1104/1980 «περί 
εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 
ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυόϊμί- 
σεως άλλων συναφών οργανωτικών ·δεμάπων» (ΦΕΚ 298/ 
τ.Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Π.Δ. 574/1982 (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82) «ανακατανομή 
των αρμοδιοτήτων των Τπουργείων». 

2. Την 740/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, με πρόταση των Τπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε: 

Άρ-δρο 1. 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της 78/316/ΕΟΚ, οδηγίας του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21 Δεκεμβρίου 1977, που δη¬ 
μοσιεύτηκε, στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 
007, σελίδα 43). 

Άρδρο 2. 

1. Οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νο¬ 
ούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλο¬ 
φορούν στους δρόμους, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) 
τροχούς και από την κατασκευή τους μεγίστη ταχύτητα με¬ 
γαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα. 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος 
τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, 


τα γεωργικά μηχανήματα καδώς και τα μηχανήματα δημο¬ 
σίων έργων. 

Άρδρο 3. 

Απσ της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος αυτού δεν 
επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΌΚ ή έγκρισης 
κν/./.θφορία.ς στην Ελλάδα, -σήμφωνα με τις διατάξεις τοιυ 
άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε 
με το νόμο 614/77, ενός οχήματος για λόγους που αφορούν 
στην αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, δεικτών και ενδει¬ 
κτικών, αν αυτά ανταποκρίνοντα: στις προδιαγραφές των πα¬ 
ραρτημάτων I ως IV. 

Άρΰρο 4. 

Λεν επιτρέπεται η άρνηση η απαγόρευση της πώλησης, 

της καταχώρησης στα μητρώα, της ·£)έσης σε κυκλοφορία ή 
γΊί '/Ρ^Ίί των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 86 και 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που 
κυρώθηκε με το νομο 614/1977, για λόγους που αφορούν 
στην αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, δεικτών και ενδει¬ 
κτικών, αν αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των πα¬ 
ραρτημάτων I ως IV. 

Άρ$ρο 5. 

1. Για να χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήμα¬ 
τος απο πλευράς συμβόλων οργάνων χειρισμού και ενδεικτι¬ 
κών στοιχείων λειτουργίας ή καταστάσεως των συστημάτων 
\ μηχανισμών αυτών υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του 
Γπουργείου Συγκοινωνιών από τον κατασκευαστή του οχήμα¬ 
τος ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση που συνο¬ 
δεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του 
παραρτήματος I. 

2. Με δάση τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη διαπ: 

στωση αν πληρούντα: οι προδιαγραφές των παραρτημάτων I. 
II, III και IV του διατάγματος αυτού, συντάσσεται ένα δελ¬ 
τίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος του ίδιου δια¬ 
τάγματος που επισυνάπτεται στην έγκριση του τύπου οχήμα¬ 
τος. Α ^ 

Άρ-$ρο 6. 

, Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πα¬ 
ρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 78/316/ΕΟΚ που έ¬ 
χουν ως ακολούθως: 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΛΡΛΡΤΙΓ'ΑΤΟΊ 


Παράρτημα I: Πεδίο εφαρμογής,ορισμοί ,σί τηση' εγκρίσεως ΕΟΚ, 

έγκριση ΕΟΚ,εΡειδικεύσεις (·). 

Όργανο χε ιρισμού, δε ικτικά και δείκτες των 
οποίων η αναγνώριση είναι υποχρεωτική εοόσον 
υπάρχουν και σύμβολα χρησιμοποιούμενα Προς το 
σκοπό αυτό (’) 

Όργανα χε ιρισμού, ενδεικτικά. και δείκτες των 
οποίων η αναγνώριση,εοόσον υπάρχουν,είναι προαι¬ 
ρετική και σύνολα προς υποχρεωτική χρήση για την 
αναγνώρισή τους όταν αυτή αντιμετωπί ? ’εται (*) 

Παράρτημα IV : Κατασκευή'του προτύπου βάσεως των συμΓόλων που 
απεικονίζονται στα παραρτήματα II και III Τ (') 

οβ&ρτημο Υ : Παράρτημα στο δελτίο εγκρίσεως όσον αφορά· στην 

αναγνώριση των οογάνοτν χειρισμού ενδεικτικόν και 
δεικτών. 


Παράρτημα II: 


Παράρτημα III: 


1 ’« αντ,.οκρίνονχα. 

μι.κής Επιτροπή ο για την ΕυσΛιτη τ σΧ οί~° υ κανονισμο ^ ΤΓ ις Οικονο- 
Τρόπως, δι ετηρήθησαν οι υποδιαΓοέσειο ?° μέα <τ υτ 6 ·Τοιουτο~ 

του σχεδίου κανονισμού δεν έχει αν!·/πϊ αημεια · Μ ' ένα σημείο ■ 

οδηγίας,ο αριθμός του υποδειίυύί·™ ΙΧ ° ° τα πα όορτήματα της 
θέσεα>ς. Ρ μ 2 Τ ° υ υποδ ε^νύεται για υπενθύμιση εντός παρε ^_ 
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ΙΙΛΙ’ΛΙΊΊΙΜΛ I 

Ι1Ι.ΛΙΟ ΚΦΛΓΜΟΙΉΣ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΛΙΤΙΙΣΙΙ ΚΓΚΡΙΣΚ1ΙΣ ΚΟΚ. ΚΓΚΓΙΣΗ ΚΟΚ. 

ΚΗΕΙΔΙΚΚΥΣΚ1Σ 


1 ΜΗΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ή παρούσα οδηγία έφαρμόζεται έπί τών όχημάτων με κινητήρα σ Ϊ ο.τι άιμυρά στήν 
αναγνώριση τών χειροκινήτων όργ«ν<»ν χειρισμού, τών ένδειχτικών χιιί τών δεικτών. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

( 2 . 1 .) 

2.2. ΤΓιπϊμ; οχήμιιιος 

Ώς «τύπος οχήματος» νοούνται τά όχήματα μέ κινητήρα πού δεν διαφέρουν οι β,τι αφορά 
οτί; έσωτερικές διαρρυθμίσεις οί όποιες όύνανται νά έπηρεάσουν τήν αναγνώριση τών 
συμβόλων τών όργάνων χειρισμού, τών ένδειχτικών χιιί τών δειχτών 

2 3 "Ορνιινο χτιριομοϋ 

Ώς «όργανο χειρισμού» νοείται τό στοιχείο μιας διατάξεως πού έπιτρέπει στον όδ»|γό νά 
π ροχαλίσει μία αλλαγή στήν κατάσταση ή στή λειτουργία τού Λχήματος. 

2.4. Διακόπτης 

Ώς «δκιχόπτης» νοείται μία διάταξη πού έπιτρέπει νά διακοπεί ή νά άποκατασταθεϊ ή 
τροφοδότηση ένός ήλεχτριχοϋ κυκλώματος. 

2.5. Διακόπτης αναστροφής 

Ώς «διακόπτης άναστροφής» νοείται μία διάταξη πού έπιτρέπει τήν άλλαγή τής 
ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως μεταξύ δύο διαφορετικών κυκλωμάτων, χωρίς δυνατότητα 
διακοπής μεταξύ τών δύο θέσεων. 

2.6. Συνδυασμένος διακόπτης / διακόπτης άναστροφής 

Ώς «συνδυασμένος διαχύπτης/διαχόπτης άναστροφής» νοείται μία διάταξη πολλαπλών 
λειτουργιών, τών όποιων ή πρώτη θέση σέ λειτουργία ή σέ θέση είναι έχείνη ένός 
διακόπτου καί κάθε μία τών έπομένων έχείνη ένός διακόπτου άναστροφής. 

2.7 Δείκτης 

Ώς «δείκτης» νοείται μία διάταξη πού δίφει πληροφορία σχετική μέ τή λειτουργίμ ή τήν 
κατάσταση ένός συστήματος ή ένός τμήματος συστήματος, παραδείγματος χάριν τή 
στάθμη ένός ύγροΰ. 

2.8. Ενδεικτικό 

Ώς «ένδεικτικό» νοείται ένα όπτικό σήμα πού δεικνύει τή θέση σέ λειτουργία μιας 
διατάξεως, μία λειτουργία ή μία όρθή ή έλαττωματική κατάσταση, ή μία μή λειτουργία. 

2.9. Σύμβολο 

Ώς «σύμβολο» νοείται ένα σχέδιο πού έπιτρέπει τήν άναγνώριση ένός όργάνου χειρισμού, 
ένός ένδειχτιχοΰ ή ένός δείκτου. 

2.10. Γενικός διακόπτης φωτισμού 

Ώς «γενικός διακόπτης φωτισμού» νοείται ένας διακόπτης πού έπιτρέπει τή διακοπή ή 
τήν άποχατάσταση τής τροφοδοσίας τού ήλεκτριχού κυκλώματος τών φανών πορείας καί 
διασταυρώαεως καί τών διατάξεων πού προβλέπονται ατό παράρτημα I, σημείο 3.Π τής 
όδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως τών 
νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών άναφερομένων στήν έγχατάσιαση τών διατάξεων 
φωτισμού καί φωτεινής σηματοδοτήσεως τών όχημάτων μέ κινητήρα καί τών ρυμουλκου¬ 
μένων τους('). 


<·)Ε£ *«·· Ν 2*2 τής 27.» I«7*. ο. 1 
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2 . 11 . 

2 . 12 . 

2.13. 

2.14. 

2.15. 

2.16. 

2.17. 

2.18. 

2.19. 

2 . 20 . 

3. 

3.1. 

3.2. 
3.2.1. 

3.3. 


/V !Κ Τ|)<; φορτίσεως ΤΟΙ1 ΟΙΊΗΜιΐρίΤΊΟΙ' 

Ως «δείκτης φορτίσεως τοϋ συοσυιρευτοϋ» νοείται μια διάταξη που δείχνει αν ο 
συσσωρευτής είναι υπό φορτίο ή όχι 

Ενδεικτικό φορτίσεως τοΰ ουοσωρευτου 

Ώς «Ενδεικτικό φορτίσεως τοϋ ανσσιιιρευτοϋ» νοείται τό σήμα που δεικνύει, Εφόσον είναι 
άναμμΕνο, ότι ό συσσαιρευτής δεν φορτίζεται. 

Δείκτης τής στάθμης τοΰ καυσίμου 

Ώς «δείκτης της στάθμης τού καυσίμου» νοείται ή διάταξη πού δίδει τίς πληροφορίες Επί 
τοϋ όγκου ύπάρχοντος καυσίμου Εντός της δεξαμενής καυσίμου. 

Ενδεικτικό της στάθμης τοϋ καυσίμου 

Ώς «Ενδεικτικό τής στάθμης τού καυσίμου» νοείται τό σήμα πού δεικνύει, δταν είναι 
άναμμΕνο, ότι ή στάθμη τού καυσίμου είναι πλησίον τού μηδενός ή ότι τό όχημα λειτουργεί 
μέ τήν Εφεδρική ποσότητα τού καυσίμου πού υπάρχει σε αύτό. 

Δείκτης της Θερμοκρασίας τού υγρού ψύξεως τού κινητήρα 

Ώς «δείκτης τής θερμοκρασίας τοϋ υγρού ψύξεως τοϋ κινητήρα» νοείται ή διάταξη πού 
δίδει πληροφορίες Επί τής θερμοκρασίας τοϋ ύγροΰ ψύξεως. 

Ενδεικτικό της Θερμοκρασίας τού ύγροΰ ψύξεως τού κινητήρα 

Ώς «Ενδεικτικό τής θερμοκρασίας τού υγρού ψύξεως τού κινητήρα» νοείται τό σήμα πού 
δεικνύει δταν είναι άναμμΕνο, δτι ή θερμοκρασία τοϋ υγρού ψύξεως τοϋ κινητήρα 
ύπερβαίνει τήν κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πού προβλεπεται άπό τόν κατασκευ¬ 
αστή. 

Δείκτης πιέσεως τού λιπαντικού 

Ώς «δείκτης πιέσεως τού λιπαντικού» νοείται ή διάταξη πού δίδει πληροφορίες Επί τής 
καταστάσεως τής πιέσεως τοΰ λιπαντικού στό κύκλωμα λιπάνσεως τοϋ κινητήρα 

Ενδεικτικό της πιέσεως τοΰ λιπαντικού 

Ώς «Ενδεικτικό τής πιέσεως τοΰ λιπαντικού» νοείται τό σήμα πού δεικνύει, δταν είναι 
άναμμΕνο, δτι ή πίεση τοϋ λιπαντικού στό κύκλωμα λιπάνσεως τοϋ κινητήρα είναι 
κατώτερη τοΰ κανονικού όρίου λειτουργίας πού προβλεπεται άπό τόν κατασκευαστή. 

Ενδεικτικό τής ζώνης άσφαλείας 

Ώς «Ενδεικτικό τής ζώνης άσφαλείας» νοείται τό σήμα πού Επισημαίνει, δταν είναι 
άναμμΕνο, δτι ό κρίκος τής ζώνης τουλάχιστον Ενός Εκ των κατειλημμένων καθισμάτων 
δεν είναι κλεισμένος. 


Ενδεικτικό Θέοεως σε λειτουργία τής πέδης οταθμεύοεως 

Ώς «Ενδεικτικό θέοεως σε λειτουργία τής πέδης οταθμεύοεως» νοείται τό σήμα πού 
ύπενθυμίζει, δταν είναι αναμμένο, δτι τό δργανο χειρισμού τής διατάξεως πεδήσεως Ετέβη 
σέ λειτουργία ή δτι δέν είναι Εντελώς άποσυμπλεγμένο. 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ 


Η αίτηση Εγκρίσεως Ενός τύπου όχήματος δσον άφορά στήν άναγνώριση τών όργάνων 
χειρισμού. Ενδεικτικών καί δεικτών πρέπει νά ύποβληθεί άπό τόν κατασκευαστή τού 
όχήματος ή άπό τόν Εντολοδόχο του. 

Πρέπει νά συνοδεύεται άπό: 

Σχέδια σέ τρία άντίτυπα σέ κατάλληλη καί έπαρκώς λεπτομερή κλίμακα, τών τμημάτων 
τοϋ όχήματος πού προβλέπσνται άπό τίς προδιαγραφές τής παρούσης όδηγίας καί τών 
συμβόλισν πού προβλέπσνται στό σημείο 5. 


Ένα όχημα αντιπροσωπευτικό τού πρός έγκριση τύπου ή τό (ή τά) τμήμα (τα) τού 
όχήματος πού θεωρείται (ούντοι) ώς βασικό (ά) γιά τήν Εκτέλεση τών Ελέγχων καί 
δοκιμών που προδιαγράφονται άπό τήν παρούσα όδηγία, πρέπει νά ύποβληθούν στήν 
Επιφορτισμένη μέ τίς δοκιμές Εγκρίσεως τεχνική ύπηρεσία. 
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4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ 

(4.1.) 

(4.2.) 

4.3. "Ενα δελτίο σύμφωνο μέ τό άπεικονιζόμενο στό παράρτημα V υπόδειγμα επισυνάπτεται 

στό δελτίο έγΑρίσεως ΕΟΚ. 

(4.4.) 

(4.5.) 

(4.6.) 

(4.7.) 

(4.8.) 

5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 

5.1. Έξειδικεύοεις γενικού χαρακτήρα 

5.1.1. Τά όργανα χειρισμού Ενδεικτικά καί δείκτες πού άπαριθμοΰνται στό παράρτημα II πρέπει 
νά έχουν άναγνωρισθεί. Ή άναγνώριση αυτή πρέπει νά πραγματοποιηθεί μέ τή χρήση 
συμβόλων συμφώνων πρός αύτά πού παρουσιάζονται στό παράρτημα αυτό. 

5.1.2. *Αν σύμβολα έχουν χρησιμοποιηθεί γιά τήν άναγνώριση τών όργάνων χειρισμού καί 
Ενδεικτικών πού άπαριθμοΰνται στό παράρτημα 111 τά σύμβολα αυτά πρέπει νά είναι 
σύμφωνα πρός αύτά πού παρουσιάζονται στό παράρτημα αύτό. 

5.1.3. Σύμβολα άλλα άπό αύτά πού άπεικονίζονται στά παραρτήματα II καί III δύνανται νά 
χρησιμοποιηθούν γιά άλλους σκοπούς μέ τόν δρο δτι δέν ύφίσταται ούδείς κίνδυνος 
συγχύσεως μέ αύτά πού άπεικονίζονται στά παραρτήματα αύτά. 

5)1.4. Υπάρχει πιστότης άν τηρείται ή άναλογία τών διαστάσεων τών συμβόλων. 

5.2. Χαρακτηριστικά τών συμβόλων 

5.2.1. Τά προβλεπόμενα στό σημείο 5.1.1. σύμβολα πρέπει νά είναι άντιληπτά Εκ τού 
καθίσματος άπό τόν όδηγό πού έχει κανονική δράση. 

5.2.2. Τά προβλεπόμενα στά σημεία 5.1.1. καί 5.1.2. σύμβολα πρέπει νά άπεικονίζονται Επί τών 
όργάνων χειρισμού. Ενδεικτικών καί δεικτών, ή πολύ πλησίον αύτών. 

5.2.3. Τά σύμβολα πρέπει νά διακρίνονται σαφώς έπί τού περιγύρου μέ φωτεινό χρώμα έπί 
βαθυχρόου περιγύρου, μέ βαθύ χρώμα έπί άνοικτοχρώμου περιγύρου. 

5.2.4 Τά χρησιμοποιούμενα γιά τά Ενδεικτικά χρώματα πρέπει νά είναι τά προβλεπόμενα στό 
παράρτημα II. 

( 6 ·) 

(7.) 

( 8 .) 

( 9 .) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ 


Σημειώσεις 

α) Τό έσωτερικό τού συμβόλου δύναται νά είναι έξ όλοκλήρου βαθυχρουν. 

6) "Οταν τά ένδεικτικά τά σχετικά πρός τούς δείκτες τής άριστεράς καί τής δεξιάς είναι χαρισμένα, 
τά δύο βέλη τού συμβόλου δύνανται επίσης νά χρησιμοποιούνται χωριστά. 

γ) Τό βαόύχρουν τμήμα τού συμβόλου αύτοΰ δύναται νά άντικατασταθεϊ άπό τή σκιαγραφία του. Τό 
ΰπάρχον λευκό τμήμα στό σχήμα αυτό πρέπει σέ αυτή τήν περίπτωση νά είναι έξ όλοκλήρου 
βαάύχρουν. 

δ) Στήν περίπτωση κατά τήν όποια τό όργανο χειρισμού δέν χρησιμοποιείται γιά ένα μόνο σκοπό, 
δύναται νά αναγνωρίζεται δΓ ένός ή περισσοτέρων συμβόλων σχετικών πρός τις διάφορες 
λειτουργίες. 

ε) Τό αυτό σύμβολο δύναται νά χρησιμοποιείται γιά τό δείκτη καί τό ένδεικτικό όταν είναι 
συνδυασμένα. 


Εικόνα 1 

Γενικός διακόπτης φωτισμού καί σχετικό πρός αύτόν ένδεικτικό θέσεως οέ λειτουργία^) ή 
συνδυασμένος διακόπτης/διακόπτης αναστροφής γιά τό φωτισμό. 



Χρώμα τού φωτός τού ένδεικτικού: κυανούν 


(') ΑύτΛ τά Μ«χ«χΑ δέν δόνατα, νά πληροί τή λειτουργώ τού ένδεοα,χον τών φανών «έο,,ος. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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Εικόνα 2 

"Οργανο χειρισμού των φανών πορείας, αν χρησιμοποιείται γιά ί να μόνο οκοπό δ) καί σχετικό πρός 
αύτό Ενδεικτικό θέαεως οέ λειτουργία 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τον ένόειχηχοϋ: πράσινο 


Είχόνα 3 

"Οργανο χειρισμού τών φανών διασταυρώσεως, δν χρησιμοποιώ ■ γιά ίνα μόνο οκοπό δ) καί 
σχετικό πρός αύτό Ενδεικτικό ΘΕσεως αΕ νίπ 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τού Ενδεικτικού: πράσινο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 4 

"Οργανο χειρισμού τών έμπροσθίων φανών όμίχλης καί σχετικό πρός αυτό ένδεικτικό θύοεως υί' 

λειτο>.,''νία 

Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τοϋ φωτός τοϋ ένδεικτικον: πράσινο 

Εικόνα 5 

"Οργανο χειρισμού ένδεχομένως χρησιμοποιούμενο μόνο γιά χό φανό όπισθοπορείας καί ένδεικτικό 

θέσεως σέ λειτουργία 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τού φωτός τον ένδεικτικον: πράσινο 







ΦΟτΓ- 18 £ 


-Ε ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


Κίχόνυ 6 

Οργανο Χειρισμού ιών δεικτών πορείας καί σχετικά ορός αυτό Ενδεικτικά λειτουργίας β) 


Προτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τον ένόειχτιχοϋ: πράσινο 


Εικόνα 7 

Οργανο χειρισμού τού οήματος κινδύνου καί σχετικό πρός αυτό Ενδεικτικό ΘΕοειος οέ λειτουργία 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φακός τον ένόειχτιχοϋ: έριτθρό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Είχόνα 8 

Ενδεικτικό τής έλαττωμαπκ^ς λειτουργίας ιών φανών πεδησεως 

Άν ύψίοταται, ή λειτουργία του πρέπει νά εξασφαλίζεται άπο το ενδεικτικό έλοττωματική; 
λειτουργίας τού συστήματος πεδησεως πού έμφαίνεται στήν εικόνα 28. 


Είχόνα 9 


"Οργανο χειριομοϋ ιών φανών θέσεως, όν χρησιμοποιείται γιά ενα οκοπό δ) καί οχετικό προς αυτό 

ένδεικτικό θέοεως οέ λειτουργία 



Χρώμα τού φωτός τοϋ/ένδειχτιχην: πράσινο 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 10 

Οργανο χειρινμοΰ τοΰ/τών όπισθίου φανού άμίχλης καί σχετικό π μάς αϋτό Ενδεικτικό θεοεως οε 

Χειτοαργία 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τοϋ φωτός τού Ενδεικτικού λειτουργίας: κίτρινο ήλέκτρου 


Εικόνα 11 

"Οργανο τοΰ/τών φανών πού χρησιμοποιούνται γιά τή στάθμευση 6ν χρησιμοποιείται γιά ϊνο μόνο 
σκοπό δ), καί σχετικό πρός αύτό Ενδεικτικό θέοεως αέ λειτουργία 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τοϋ Ενδεικτικού, πράσινο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 12 

"Οργανο λειτουργίας ιών υαλοκαθαριστήρων 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Εικόνα. 13 

"Οργανο λειτουργίας τού έκτοζευτήρο ίίδοτος 
Πρωτότυπο σύμβολο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 14 

Οργανο λειτουργίας των ουνδιχιομένων υαλοκαθαριστήρων καί ύκτοί,ευτήρα ϋβατος 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Εικόνα 15 

"Οργανο χειρισμού τού έμπροσθίου καλύμματος (οβροίΧ 1 ) 


Πρωτότυπο σύμβολο 



„ , ς ι 1 ό£ν ίίραομόζονται στήν περίπταχτη χατό την Λποία τό όργανο χ» ιριοιιοϋ Λεν «ναι 




ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 16 

"Οργανο χειρισμού τού άνεμιοτήρα (αέρας θερμός/άέρας ψυχρός) 



Εικόνα 17 

Όργανο χειρισμού θέσεως σέ λειτουργία τοϋ μηχανισμού έξουδετερώαεως της δρόσου καί της 
πάχνης τού άλεξηνέμου, δν χρησιμοποιείται γιά Ενα μόνο σκοπό καί σχετικό με αύτό Ενδεικτικό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τοΰ φωτός τον Ενδεικτικόν: κίτρινο ήλεκτρου 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2727 


Εικόνα 18 

Οργανο χειριομοΰ θεοεως αέ λειτουργία τής διατάί,εως έξουδε ιερώοεως τής δρόσου καί τής πάχνης 
του όπισθίου παραθύρου, άν χρησιμοποιείται μόνον γιά ένα σκοπό, καί οχετικό μέ αυτό ένδεικτικό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τοϋ φωτός τον ένδεικτικον: κίτρινο ήλεκτρου 


Εικόνα 29 

’Όργανο χειρισμού της διατάςεως τής έν ψυχρψ έκκινήυεως μη σχετικό μέ αύτό ένδεικτικό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τού ένόειχηχοϋ: κίτρινο ήλεκτρου 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 20 

"Οργανο χειρισμού τοϋ ύπιταχυντήρος χειρός 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Εικόνα 21 

Δείκτης τής στάθμης καυσίμου καί σχετικό μέ αύτό ένδεικτικό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τοϋ φωτός τού ένόίιχτίχον: χίτρινο ήλέχτρου 





ΦΕ/<-?88 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) _ 2720 

Εικόνα 22 

Δείκτης φορτίοεως τοϋ συσσωρευτή καί σχετικό ρΓ αυτό Ενδεικτικό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τον ένδειχτιχον: Ερυθρό 


Εικόνα 23 

Όργανο χειρισμού τής διατάξεως παύσεως λειτουργίας τοΰ κινητήρα (ΕΚε$«1) 6ν προβλέπεται στόν 

πίνακα όργάνων 


Πρωτότυπο σύμβολο 
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ΕΦΗΜΕ ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) _____ 

Εικόνα 24 

Λ, ,,,Γ θερμοκρασίας τοϋ ί,γρου ψύξεως κ.ν.,τήμο καί σχεηκό μέ «ύτόν ένδε.κτ.κό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τοϋ ένδεικτιχοϋ: έρνδρό 



Εικόνα 25 

Δείκτης πιέσεως τοΰ λιπαντικοϋ καί σχετικό μέ αΰτόν Ενδεικτικό 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τοΰ φωτός τού Ενδεικτικού: έρυόρό 




ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ) 

Εικόνα 26 

Ενδεικτικό της ζώνης άοφαλείας 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα Ίον φωτός τον ένδειχτιχον : έρυθρό 


Είχόνα 27 

Χειροκίνητο δργονο χειρισμού τής διατάζεως καθαρισμού προβολέως 


Πρωτότυπο σύμβολο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Εικόνα 28 

Ενδεικτικό έλαττωματικής λειτουργίας τοΰ ουοτήμοιος πεδήοεως 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα τον φωτός τού ένδειχτιχον: έρνβρό 


Εικόνα 29 

Ενδεικτικό θέσεως σέ λειτουργία τής πέδης σταθμεύσεως 


Πρωτότυπο σύμβολο 



Χρώμα του φωτός τον ένδειχτιχον: έρυ#ρό 
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Σημείωση 

Βλέπε σημείωση γ) άναφερομένη στό παράρτημα II. 

Εικόνα I 

Οργανο χειρισμού της άπελευθερώοεως ιού κλείθρου ιού όπισθίου διαμερίσματος 


Πρωτότυπο σύμβολο 




Εικόνα 2 

’Όργονο χειρισμού τού ήχητικοΰ όργάνου 

Πρωτότυπο σύμβολο 




_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕ ΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙίΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΑΣΕΗΣ ΤΠΝ ΣΥΜΒΟΛΗΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II ΚΑΙ III 



Πρότυπο βάοεως 

ιό πρότυπο βάσεως περιλαμβάνει: 

1. ένα βασικό τετράγωνο πλευράς 50 μμ ■ ή πλευρά αυτή α) είναι ίση μέ τήν όνομααχική διάσταση α) 
τοϋ προτύπου- 

2. ένα βασικό κύκλο διαμέτρου 56 μμ., έχοντος κατά προσέγγιση τήν αυτή έπιφάνεια μέ τό βασικό 
τετράγωνοί') · 

3. ένα δεύτερο κύκλο διαμέτρου 50 μμ., έγγεγραμμένο στό βασικό τετράγωνοί 1 ) 

4. ένα δεύτερο τετράγωνο τού όποιου οί κορυφές κεΐνται έπί τοϋ βασικού κύκλουί 2 ) καί τοϋ δποίου 
οί πλευρές είναι παράλληλοι πρός τίς πλευρές τοϋ βασικού τετραγώνουί 1 )· 

5. καί 6 δύο όρθογώνια παραλληλόγραμμα έχοντα τήν αύτή έπιφάνεια μέ τό βασικό τετράγωνοί 1 ) · 
οί πλευρές τους είναι άντιστοίχως κάθετες καί κάθε ένα είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε 
νά τέμνει τίς άπέναντι πλευρές τού βασικού τετραγώνου σέ συμμετρικά σημεία- 

7. ένα τρίτο τετράγωνο τοϋ δποίου οί πλευρές διέρχονται διά των σημείων τομής τού βασικού 
τετραγώνουί 1 ) καί τού βασικού κύκλου( 2 ) καί είναι κεκλιμένες κατά 45°, δίδουσες τίς μεγαλύτερες 
όριζόντιες καί κατακόρυφες διαστάσεις τοϋ προτύπου βάοεως 

8. ένα μή κανονικό όκτάγωνο, σχηματιζόμενο άπό εύθεΐες κεκλιμένες κατά 30° ώς πρός τίς πλευρές 
τού τετραγώνουί 7 )’ 

Τό πρότυπο βάσεως τίθεται έπί ένός δικτυώματος έχοντος βήμα 12,5 μμ καί τό όποιο συμπίπτει μέ 
τό βασικό τετράγωνοί 1 ). ' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

[Μέγιστο σχήμα: Α4 (210x297 μμ)] 

Ένδειξη τής 
Διοικήσεως 


ΠΑΡ ^Τ ΗΜΑ ΣΤΟ ΔΕΛ1ΊΟ ΕΓΚΡΙΣΕΟΣ ΕΟΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΗ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΠΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΝ 

ΓΑρΟρο 4, παράγραφος 2 καί άρθρο 10 τής όδηγίας 70/156/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 6ης 
Φεβρουάριου 1970 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών των Κρατών μελών πού άφοροΰν στην 
έγκριση τών όχημάτων μέ κινητήρα καί τών ρυμουλκό υμένων τους ) 

Αριθμός έγκρίσεως ΕΟΚ. 

1. Βιομηχανικό ή έμπορικό σήμα τού όχήματος. 


2. Τύπος όχήματος. 

3. ’Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τοϋ κατασκευαστή 


4. ’Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τοϋ τυχόν έντολοδόχον του 


5. Περιληπτική περιγραφή τού τύπου όχήματος δσον άφορά στην αναγνώριση τών όργάνων 
χειρισμού, ένδεικτικών καί δεικτών... . 


6. "Οχημα ϋποβληθέν πρός έγκριση τήν. 

7. Τεχνική υπηρεσία έπιφορτισμένη μέ τίς δοκιμές έγκρίσεως 


8. "Ημερομηνία τού χορηγηθέντος άπό τήν υπηρεσία αυτή πρακτικού. 

9. Αριθμός τού χορηγηθέντος άπό τήν υπηρεσία αυτήν πρακτικού. 

10. Ή έγκριση δσον άφορά στήν άναγνώριση τών όργάνων χειρισμού, ένδεικτικών καί δεικτών 
χορηγείται 'άπορρίπτεταιΟ 

11. Τόπος. 

12. "Ημερομηνία ... 

13. "Υπογραφή. 

14. Τά άκόλουθα έγγραφα φέροντα τόν άριθμό έγκρίσεως πού άναφέρεται άνωτέρω, έπισυνά- 
πτονται σέ παράρτημα στήν παρούσα γνωστοποίηση: 

...σχέδια τών όργάνων χειρισμού, ένδεικτικών καί δεικτών, ώς καί τών τμημάτων 

τού όχήματος πού θεωρούνται δτι παρουσιάζουν ένδιαφέρον γιά τούς σκοπούς τής όδηγίας 
78/316/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 21ης Δεκεμβρίου 1977 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών 
τών Κρατών μελών πού άφοροΰν στήν έσωτερική διαρρύθμιση τών όχημάτων μέ κινητήρα 
(άναγνώριση τών όργάνων χειρισμού, ένδεικτικών καί δεικτών). 

15. Ενδεχόμενες παρατηρήσεις . 


(') ΔιαγρΔτίκιτε τήν περιττή Νόιιξη. 
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'.Αρθρο 7 

Π ισχύς του διατάγματος συτού αρχι'Γει σπ,ύ τη δημοσίευσή του 
στην Εσημερίδσ της Κυβέρνησης. 

τον πουργύ ΓυγκοινωνιΛυ αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ- 
Λε τη συτου του διστάγματοε. Λ , ■ 


ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

0! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΙΟΝΙΚΗΧ 0ΙΚ0Η0ΙΙΑΧ 

ΓΕΡΑΧΙΜΟΧ λρχενηχ 


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΙΚΟΛΑΟΧ ΑΚΡΙΤΙΔΗΧ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



